DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELL 



POLE ADMINISTRATION GENERALE 
Police Municipale 

Nos Ref. : JPH/VB/MFB/ VH/ 2018-21 

Objet: Bilan de I'utillsation des camiras-piitons 
des agents de Police Municipale 


Monsieur le Prefet, 


Depuis septembre 2017, les deux agents de Police Municipale de tna commune sont ^quip^s 
chacun d'une camera pieton. L'objectif de cet outil 6tait de proteger les agents contre les agressions 
physiques et verbales dont ils pouvaient etre victimes. Cet objectif a et6 attaint puisqu'aucun 
outrage a leur encontre n'a et4 commis. 

Par ailleurs, les deux agents ont pu constater que depuis le port de leur camera individuelle, 
les contrevenants gardent leur sang-froid lorsqu'ils sont verbalises. L'^change entre eux et la police 
municipale est par consequent plus pedagogique, auparavant la verbalisation etait plus conflictuelle. 

Pour ces raisons, je suis favorable a une utilisation perenne de la camera pietonne par 
ma Police Municipale. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Prefet, a I'assurance de ma consideration distinguee. 
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